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Profesor dr hab. inż. Marek Dietrich urodził się 14 listopada 1934 roku w 
Warszawie. Maturę uzyskał w Liceum im. Stefana Batorego w roku 1951, po czym 
wstąpił na Wydział Mechaniczny Konstrukcyjny Politechniki Warszawskiej (PW), 
który ukończył w roku 1956. Z PW Profesor związał całe swoje życie, uzyskując: 
stopień doktora nauk technicznych w roku 1961 na Wydziale Maszyn Roboczych i 
Pojazdów, stopień doktora habilitowanego w 1966 na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa (MEIL), tytuł profesora nadzwyczajnego w 1972 i zwyczajnego 
w 1976. Był kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji, dyrektorem instytutu, 
prodziekanem i dziekanem Wydziału MEiL. W roku 1981 został prorektorem PW i 
funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, a od roku 1990 był przez dwie kadencje 
rektorem PW, następnie dyrektorem międzyuczelnianego Instytutu Problemów 
Współczesnej Cywilizacji, a w latach 2001-2007 wiceprzewodniczącym Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. Był także: w latach 1992-95 wiceprzewodniczącym Rady ds. 
Nauki przy Prezydencie RP, 1993-96 przewodniczącym Konferencji Rektorów 
Uczelni Warszawskich, 1996-2001 członkiem Rady Powierniczej Fundacji 
Kościuszkowskiej, od 1998 członkiem Zespołu ds. Nagród Premiera RP. 

Działalność naukowa Profesora obejmowała: dynamikę maszyn, 
niezawodność i bezpieczeństwo złożonych systemów; modelowanie matematyczne, 
w tym stochastyczne, urządzeń mechanicznych, a w okresie późniejszym także 
obiektów biologicznych; komputerowo wspomagane metody projektowania i 
wytwarzania implantów stawów, w szczególności biodrowych i łokciowych. 

W roku 1989 został wybrany członkiem korespondentem, a w 2004 członkiem 
rzeczywistym PAN. Był doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej 
(1996) i Politechniki Warszawskiej (2001). 

Profesor otrzymał wiele dyplomów, medali, nagród i odznaczeń, m. in. krzyże: 
Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej oraz medale za zasługi dla Warszawy i Płocka. 

Zmarł 31 lipca 2009 roku. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim 
(Stare Powązki) w Warszawie. 


